JOZEF RIEDMILLER 


doktor medycyny 


przeżywszy lat 68, zmarl dnia 11 Października 1888 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Piątek dnia 12:20 b. m. o godzinie 5-tej popołudniu z kościoła św. 
Łazarza, na który koledzy zapraszają Przyjaciół i Znajomych. 


